جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 2123 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الا 
المديرية : الرصافة الثانية 3 راسه المتوسطه / الدور الاول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة ٠‏ متوسطة ماما ميسون الاهلية للبنات 


0200 إبنينازدمصدعيكريم 0 | 866 | 59 | 68 | 64 | ك | mm‏ 
0202 إبنين صنين نسةمويد | 50 | 50 | 3 | 50 | | o‏ 
5 22123005 | تبارك عد الرحمن مزعل متم 2 | 56 | 70 | 41 | 50 | س | o0‏ 
4 ]922123004 | تقى كاظم هادي بدر 72 | ame | 766 | 54 | s6‏ 
5 | 205 إربجاءفضل خضير يس 22 | 50 | 38 | 5 | 50 | سس | o‏ 
| 206 إشهد مقید فاح جاسم | 77 | 80 | 6 | 6 | em‏ 906 00 
7 | 20207 | مريم قاسم زين ابو لجيج | 59 | 39 | 5 | 0 | س | o‏ 


نسبةالنجاح | سا 


_ ستربين | اجن | انون | ارون | اتسبة وة 







برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


